Jan Pobóg Konarzewski 


Doktor wszech nauk lekarskich, b. asystent przy Uniwersytecie Jagiellońskim, 


odznaczony medalem wojennym, 


urodzony w Chrobrzu w Królestwie Polsk. w 1846 r., po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł dnia 18 listopada 1900 r. w Krakowie. 


Stroskana Żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we wtorek 
dnia 20 b. m. o godzinie 10 przedpołudniem z kościoła św. Łazarza, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we czwartek dnia 22 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza 4. Filia ul. Kopernika 6. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie 


